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Tube: T2 




Population 

#E vents 

%Parent 

%Total 

| All Events 

15,000 

mm 

100.0 

■ SINGLETES 

14,920 

99.5 

99.5 

L ~M MUESTRA 

12,704 

35.1 

34.7 

j - ■ ERITROCITOS+ BU\STC 

12,036 

95.1 

30.6 

I- ■ NORMAL 

8,426 

69.7 

56.2 

\-M HS 

93 

0.3 

0.7 

■ HPP 

0 

0.0 

0.0 
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BD FACSDiva 8.0.2 


EMA 1 5000-T2 







EMA 1 5000-T2 



Experiment Name: 
Specimen Name: 
Tube Name: 
Record Date: 

SOP: 

QUID: 


EMA 29-05-1-8 
EMA 15000 
T2 

May29. 2018 11 :52:16AM 
Administrator 

576 11 3fb-4 b 1 5^f8a-9 64 6-6 6 1 9c1 114... 


EMA FITC-A 


Population 

#E vents 

D /aParent 

Mean 

| All Events 

15,000 

#### 

882 

□ MUESTRA 

12,704 

85.1 

1,027 

□ ERITROCITOS+ BLASTOS+ LINFOS 

12,086 

95.1 

1,030 

[| NORMAL 

8,426 

69.7 

1,016 

n hs 

98 

0.8 

696 

□ HPP 

8 

0.0 
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